BUREAU VERITAS 


Certification 





Bureau Veritas Certification atteste que 


LUNDBECK 
102 TERRASSE BOIELDIEU 
92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE 

















Entreprise Pharmaceutique Exploitante 


a été évaluée et jugée conforme aux exigences du référentiel de certification de la HAS 





De l’activité d’information par démarchage ou 


prospection visant à la promotion des médicaments 
Version Mars 2017 


Domaine d'activité 





Information par démarchage ou prospection 
visant à la promotion des médicaments, 
comme exploitant et en co-promotion. 


Date d'entrée en vigueur : 19 décembre 2019 


Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management de 
l'organisme, ce certificat est valable jusqu’au : 18 décembre 2022 


Date originale de certification : 19 décembre 2016 (délivrée par un autre organisme avant le 19/12/19) 





Certificat n° : FR054679-2 Date : 7 octobre 2019 
cofrac 
Affaire n° : 7259159 re 
Jean-Michel Audrain - Directeur général CERTIFICATION 
k Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France DESTSTIME 


60, avenue du Général de Gaulle — Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 
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Liste des sites et 
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité portées disponibles 
des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60. 





